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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


Αρ. Φύλλου 1503 


1 Νοεμβρίου 2005 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Ορισμός συνοικισμού Περιστεράς, του Δήμου Βασι¬ 
λικών ως ιστορική έδρα του Δήμου αυτού. 1 

Ορισμός συνοικισμού Κρουσώνα, του Δήμου Κρου- 
σώνα ως ιστορική έδρα του Δήμου αυτού. 2 


Καθορισμός ανά συνεδρίαση αμοιβής της Ομάδας 
Εργασίας με αντικείμενο την ενημέρωση, υπο¬ 
στήριξη, προώθηση και διάδοση της συμπαραγω¬ 
γής ηλεκτρισμού - θερμότητας, των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και της εξοικονόμησης ενέργει¬ 
ας στο πλαίσιο της Δράσης 2.1.1. του Επιχειρησι¬ 
ακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα” Γ' ΚΠΣ 

2000 - 2006. 3 

Καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης των συμμετεχό- 
ντων στην Ομάδα Διοίκησης Έργου για τον εκ¬ 
συγχρονισμό και την αναμόρφωση του θεσμικού 
πλαισίου λειτουργίας των Δημοτικών / Κοινοτι¬ 


κών Βιβλιοθηκών. 4 

Πρόσληψη Διευθυντή και Αναπληρωτή Διευθυντή του 

Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.). 5 

Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομι¬ 
κού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυ¬ 
μία «Κέντρο Μελετών Ασφάλειας» (ΚΕ.ΜΕ.Α.). 6 


Σύσταση-Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Διενέργει¬ 
ας Διεθνούς Κλειστού Διαγωνισμού για την επι¬ 
λογή Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου 
«Κρατική Ταινιοθήκη: Ψηφιοποίηση και διάθεση 


Οπτικοακουστικού Υλικού». 7 

Τροποποίηση του Εσωτερικού Οργανισμού Οργά¬ 
νωσης και Λειτουργίας του Νομαρχιακού Διαμε¬ 
ρίσματος Ροδόπης. 8 

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 315/10.1.2005 Απόφασης 
«Συγκρότηση Περιφερειακού Συμβουλίου Εθνικών 

Κληροδοτημάτων». 9 

Συγκρότηση Διοικητικής Επιτροπής Στρατιωτικών 

Επιτάξεων. 10 

Τροποποίηση της 2001/17.3.2000 απόφασης του Γε¬ 
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακε¬ 
δονίας. 11 

Σύσταση Τμήματος Πολιτικής Προστασίας στη Νο¬ 
μαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ζακύνθου. 12 


Σύσταση και λειτουργία ΚΕΠ σε επίπεδο Δ/νσης στη 

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ζακύνθου. 13 

Σύσταση Δ/νσης Ανάπτυξης της Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης Ζακύνθου. 14 

Σύσταση Γραφείου Διευκόλυνσης Προσβασιμότητας 
ΑμεΑ στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ζακύνθου. 15 


Α ΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθμ. 52382 (1) 

Ορισμός συνοικισμού Περιστεράς, του Δήμου Βασιλι¬ 
κών ως ιστορική έδρα του Δήμου αυτού. 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 2 του ν. 2539/ 
1997 (Α' 244), «Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης». 

2. Την υπ’ αριθμ. 494/2003 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Βασιλικών, Νομού Θεσσαλονίκης, 
περί ορισμού του συνοικισμού Περιστεράς του Δημο¬ 
τικού Διαμερίσματος Περιστεράς, ως ιστορικής έδρας 
του Δήμου Βασιλικών. 

3. Την 10/19/7.9.2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
Τοπωνυμιών 

4. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/ Φ.1/ 2/ 6139/24.3.2004 (Β' 527) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ¬ 
γού ΕΣ.Δ.Δ.Α. «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης». 

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του Δήμου. 

6. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 2690/ 
1999 (Α' 45), αποφασίζουμε: 

Ορίζουμε το συνοικισμό Περιστεράς του Δημοτικού Δια¬ 
μερίσματος Περιστεράς, του Δήμου Βασιλικών του Νομού 
Θεσσαλονίκης, ως ιστορική έδρα του Δήμου αυτού. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2005 

ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Α. ΝΑΚΟΣ 
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Αριθ. 52381 (2) 

Ορισμός συνοικισμού Κρουσώνα, του Δήμου Κρουσώ- 
να ως ιστορική έδρα του Δήμου αυτού. 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 2 του ν. 2539/ 
1997 (Α' 244), «Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης». 

2. Την υπ’ αριθμ. 175/2004 απόψαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Κρουσώνα, Νομού Ηρακλείου, 
περί ορισμού του συνοικισμού Κρουσώνα του Δημοτι¬ 
κού Διαμερίσματος Κρουσώνα, ως ιστορικής έδρας του 
Δήμου Κρουσώνα. 

3. Την υπ’ αριθμ. 10/18/7.9.2005 γνωμοδότηση του Συμ¬ 
βουλίου Τοπωνυμιών 

4. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/ Φ.1/ 2/ 6139/ 24.3.2004 (Β'527) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ¬ 
γού ΕΣ.Δ.Δ,Α, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης». 

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του Δήμου. 

6. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 2690/ 
1999 (Α'45), αποφασίζουμε: 

Ορίζουμε το συνοικισμό Κρουσώνα του Δημοτικού Δι¬ 
αμερίσματος Κρουσώνα, του Δήμου Κρουσώνα του Νο¬ 
μού Ηρακλείου, ως ιστορική έδρα του Δήμου αυτού. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης. 

Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2005 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Α. ΝΑΚΟΣ 
-♦- 

Αριθ. 2/53151/0022 (3) 

Καθορισμός ανά συνεδρίαση αμοιβής της Ομάδας Ερ¬ 
γασίας με αντικείμενο την ενημέρωση, υποστήριξη, 
προώθηση και διάδοση της συμπαραγωγής ηλεκτρισ¬ 
μού - θερμότητας, των ανανεώσιμων πηγών ενέρ¬ 
γειας και της εξοικονόμησης ενέργειας στο πλαίσιο 
της Δράσης 2.1.1. του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
■Ανταγωνιστικότητα 1 Γ' ΚΠΣ 2000 - 2006. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. τις διατάξεις του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ¬ 
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α'), 

2. τις διατάξεις του π.δ. 381/1989 (ΦΕΚ Α 168) «Ορ¬ 
γανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και 
Τεχνολογίας», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθη¬ 
κε με το π.δ. 191/1996 (ΦΕΚ Α' 154) και το π.δ. 27/1996 
«Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας 
Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α' 19), 

3. τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.3205/2003 «Μισθο- 
λογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημο¬ 
σίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων 
Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, 
του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες 
συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 297), 


4. τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ. 3 και 4 του 
ν. 2860/2000 (ΦΕΚ Α 251) «Διαχείριση, παρακολούθηση 
και έλεγχος του ΚΠΣ και άλλες διατάξεις», όπως τρο¬ 
ποποιήθηκε με το άρθρο 17 παρ. 2 του ν. 3193/2003 
«Κανόνες τιμολόγησης, ρυθμίσεις ΦΠΑ, ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 266), 

5. το π.δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοή¬ 
θειας - στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πό¬ 
ρων» (ΦΕΚ Α 3), 

6. την από 13.6.2005 συλλογική απόφαση έργου 061/3 
«Δαπάνες Τεχνικής Βοήθειας - Στήριξης του Τομέα 
Ενέργειας του Υπουργείου Ανάπτυξης, για το ΕΠΑΝ» με 
κωδικό αριθμό 2002 ΣΕ0613 0007 του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης/ 
Τομέας Ενέργειας, 

7. την υπ’ αριθμ. 3265/16.7.2002 (ΦΕΚ Β 760) απόφαση 
του Υπουργού Ανάπτυξης με την οποία μεταβιβάσθηκε 
η αρμοδιότητα ανάθεσης ενεργειών τεχνικής βοήθειας 
- στήριξης στις Υπηρεσίες Ενέργειας του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, 

8. την υπ’ αριθμ. Φ.90/10697/850/17.6.2004 απόφαση 
του Υπουργού Ανάπτυξης «Επανασύσταση Ομάδας 
Εργασίας με αντικείμενο την ενημέρωση, υποστήριξη, 
προώθηση και διάδοση της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισ¬ 
μού - Θερμότητας (ΣΗΘ), των Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΈ.) στο 
πλαίσιο της Δράσης 2.1.1. του Μέτρου 2.1. του Ε.Π.ΑΝ. 
Γ' ΚΠΣ 2000 - 2006, αρμοδιότητας του ΥΠΑΝ» (ΦΕΚ Β 
997), όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ Β' 218 της 18.2.2005, 

9. το γεγονός συμμετοχής της Κρυπωτού Μ. μόνο σε 
δέκα εννέα (19) συνεδριάσεις και μέχρι 31.12.2003, λόγω 
συνταξιοδότησης και 

10. την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ1264/19.10.2005 απόφα¬ 
ση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθο¬ 
ρισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών» (ΦΕΚ Β' 1432), αποφασίζουμε 

1. Καθορίζουμε την αμοιβή ανά συνεδρίαση, για το 
χρονικό διάστημα από 1.1.2003 μέχρι και 30.9.2006, 
της ομάδας εργασίας της απόφασης Φ.90/10697/850/ 
17.6.2004 του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β 997) όπως 
διορθώθηκε στο ΦΕΚ Β' 218 της 18.2.2005: 

- σε σαράντα δύο ευρώ (42 €) για τα μέλη της ομάδας 
εργασίας και 

- σε τριάντα πέντε ευρώ (35 €) για τον γραμματέα 
της ομάδας. 

2. Η ανωτέρω αποζημίωση καταβάλλεται με τις 
προϋποθέσεις μη υπέρβασης του ετησίου ποσού που 
εγγράφεται για τον σκοπό αυτό στο Πρόγραμμα Δη¬ 
μοσίων Επενδύσεων και συμμετοχής του δικαιούχου 
σε εκτός κανονικού ωραρίου εργασίας συνεδριάσεις, 
και σε χρόνο που δεν καλύπτεται από υπερωριακή 
απασχόληση. 

3. Η εν λόγω αποζημίωση καταβάλλεται για συνολικά 
τριάντα πέντε (35) συνεδριάσεις. 

4. Για την είσπραξη της αμοιβής, οι δικαιούχοι υπο¬ 
βάλλουν όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, στον 
υπόλογο διαχειριστή, ο οποίος, μετά τον έλεγχο αυτών, 
προβαίνει στην αποπληρωμή τους και ταυτόχρονα τα 
υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία Δημοσιονομικού 
Ελέγχου, για τον έλεγχο νομιμότητας και κανονικότη¬ 
τας της σχετικής δαπάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 7 και 8 του π.δ. 4/2002. 

5. Μεταξύ των απαιτούμενων δικαιολογητικών για 
την αποπληρωμή, είναι και υπεύθυνη δήλωση του δι¬ 
καιούχου, εφόσον αυτός εντάσσεται στις περιπτώσεις 
του άρθρου 17, παρ. 5 του ν. 3205/2003, με την οποία 
να δηλώνει ότι: 
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α) ότι το σύνολο των αποζημιώσεων που καταβάλ¬ 
λονται από συμμετοχή του σε συλλογικά όργανα δεν 
υπερβαίνει το 50% των, κατά τον ορισμό του άρθρου 7 
παρ. 1 του ν. 3205/2003, μηνιαίων αποδοχών του και 

β) ότι οι κάθε είδους πρόσθετες αποδοχές ή αμοι¬ 
βές δεν μπορεί να είναι ανώτερες από το σύνολο των 
αποδοχών της οργανικής του θέσης κατά μήνα. 

Οι πάσης (ρύσεως αμοιβές της παρούσας παραγρά¬ 
φου υπολογίζονται κατά το μήνα πραγματοποίησης 
της αντίστοιχης εργασίας. 

6. Λαμβάνοντας υπόψη το σημείο 10 του αιτιολογικού 
μέρους της παρούσας και του σημείου 3 του διατακτι¬ 
κού αυτής, η σχετική δαπάνη, η οποία θα προκληθεί 
από την παρούσα απόφαση, ανέρχεται στο ποσό των 
εννέα χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ 
(9.373 €) και θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου 2002 
ΣΕ0613 0007 του Υπουργείου Ανάπτυξης/Τομέας Ενέρ¬ 
γειας. 

7. Η απόφαση αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 4 
του ν. 2860/2000, όπως προστέθηκε με το άρθρο 17, 
παρ. 2 του ν. 3193/2003, ισχύει αναδρομικά από την 1η 
Ιανουάριου 2003. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2005 

οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΔΗΜ. ΣΙΟΥΦΑΣ 

-♦- 

Αριθ. 2/49259/0022 (4) 

Καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης των συμμετεχόντων 
στην Ομάδα Διοίκησης Έργου για τον εκσυγχρονι¬ 
σμό και την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λει¬ 
τουργίας των Δημοτικών / Κοινοτικών Βιβλιοθηκών. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α'). 

β. Του ν. 2362/1995 «Περί δημόσιου λογιστικού, ελέγχου 
των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
247/ Α/27.11.1995). 

γ. Του άρθρου 17, παρ. 2 του ν. 3205/2003 «Μισθολογι- 
κές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, 
ν.Π.Δ.Δ και Ο.Τ.Α, μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυ¬ 
νάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του 
Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συνα¬ 
φείς διατάξεις» (ΦΕΚ 297/Α/23.12.2003), στις ρυθμίσεις 
των οποίων υπάγεται η συγκροτηθείσα για τον εκσυγ¬ 
χρονισμό και την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου 
λειτουργίας των Δημοτικών 7 Κοινοτικών Βιβλιοθηκών, 
Ομάδα ΔιοίκησηςΈργου, κατά το μέρος που αφορά τις 
προϋποθέσεις και τον τρόπο πληρωμής αυτής. 

δ. Του π.δ/τος 49/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εσωτερικών» (ΦΕΚ 18/Α/29.1.1988) όπως συμπληρώθηκε 
και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. 

ε. Του π.δ/τος 373/1995 «Συγχώνευση των Υπουργεί¬ 
ων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών, στο 
Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ¬ 
ντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ 
201/Α/14.9.1995). 


στ. Της παρ. 18 του άρθρου 18 του ν. 2503/1997. 

2. Το άρθρο 40 του ν. 849/1978 «Περί ιδιωτικών επενδύ¬ 
σεων κ.λπ.» (ΦΕΚ 232/Α/22.12.1978) όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993 (ΦΕΚ 57/Α/14.4.1993). 

3. Την υπ’ αριθμ. 11755/28.2.2005 (ΦΕΚ 386/Β724.3.2005) 
Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, με την οποία συγκροτήθηκε και ορίστη¬ 
καν τα μέλη της Ομάδας ΔιοίκησηςΈργου για τον εκσυγ¬ 
χρονισμό και την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου 
λειτουργίας των Δημοτικών / Κοινοτικών Βιβλιοθηκών. 

4. Την υπ’ αριθμ. 2/74260/0004/15.10.1999 «Μεταβίβαση 
εξουσίας υπογραφής σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 
του ν. 1943/1991». 

5. Το γεγονός ότι η ανωτέρω Ομάδα ΔιοίκησηςΈργου 
συνεδριάζει εντός και εκτός ωραρίου εργασίας και έχει 
ως έργο τον εκσυγχρονισμό και την αναμόρφωση του 
θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Δημοτικών / Κοι¬ 
νοτικών Βιβλιοθηκών. 

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκα- 
λείται δαπάνη ύψους δέκα επτά χιλιάδων επτακοσίων 
πενήντα ευρώ (17.750,00 €) και θα αντιμετωπιστεί από 
τις πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες, μεταξύ άλλων 
για τις περιπτώσεις αυτές, στον ΚΑΕ 0515 του Ειδικού 
Φορέα 07-110 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουρ¬ 
γείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω¬ 
σης, οικονομικού έτους 2005. 

7. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/6139/23.3.2004 απόφαση 
του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσι¬ 
ας Διοίκησης και Αποκέντρωσης περί ανάθεσης αρμο¬ 
διοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 527/Β724.3.1999), 
αποφασίζουμε: 

1. Καθορίζουμε την μηνιαία αποζημίωση του προέδρου, 
των μελών και των γραμματέων της Ομάδας Διοίκησης 
Έργου για τον εκσυγχρονισμό και την αναμόρφωση του 
θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Δημοτικών / Κοι¬ 
νοτικών Βιβλιοθηκών, που λειτουργεί στο Υπουργείο 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 
ως εξής: στον πρόεδρο το ποσό των 350,00 ευρώ, στα 
μέλη το ποσό των 300,00 ευρώ και στους γραμματείς 
το ποσό των 250,00 ευρώ. 

2. Η ανωτέρω αποζημίωση καταβάλλεται ολόκληρη 
στον πρόεδρο, τα μέλη και τους γραμματείς, εφόσον 
παρέστησαν στις συνεδριάσεις στις οποίες κλήθηκαν 
και οι οποίες δεν μπορούν να είναι λιγότερες από τέσ¬ 
σερις (4) κάθε μήνα. 

3. Σε περίπτωση συμμετοχής των ανωτέρω σε λιγό- 
τερες των οριζομένοον συνεδριάσεων καταβάλλεται η 
αναλογία της αποζημίωσης. 

4. Η συνολική δαπάνη που προκαλείται από την από¬ 
φαση αυτή είναι ύψους δέκα επτά χιλιάδων επτακοσίων 
πενήντα ευρώ (17.750,00 €) και θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 
0515 του Ειδικού Φορέα 07-110 του προϋπολογισμού εξό¬ 
δων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης οικονομικού έτους 2005. 

Η απόφαση αυτή ισχύει από την 1.4.2005 έως την 
31.8.2005. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2005 
Οι Γενικοί Γραμματείς 

Υπουργείου Εσωτερικών Δημοσιονομικής Πολιτικής 
Δημόσιας Διοίκησης Υπουργείου Οικονομίας 

και Αποκέντρωσης και Οικονομικών 

Αθ. ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΚΟΥΡΗΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Αριθμ. 1060 (5) 

Πρόσληψη Διευθυντή και Αναπληρωτή Διευθυντή του 
Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.). 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

Το άρθρο 7 του ν. 3387/2005 «Κέντρο Μελετών Ασφά¬ 
λειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) και άλλες διατάξεις» (Α-224), αποφα¬ 
σίζουμε: 

Άρθρο 1 

Προσλαμβάνονται με τριετή θητεία, που μπορεί να 
ανανεώνεται, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου: 

α. Ως Διευθυντής του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας 
(ΚΕ.ΜΕ.Α.) ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Βασίλειος του Δημητρί- 
ου, Αντιστράτηγος ΕΛ.ΑΣ ε.α. 

β. Ως Αναπληρωτής Διευθυντής του Κέντρου Μελετών 
Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) ο ΜΑΡΗΣ Γεώργιος του Κωνστα¬ 
ντίνου, Δικηγόρος Αθηνών. 

Αρθρο 2 

1. Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέ- 
πονται στην παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3387/2005 και 
ειδικότερα: 

α Διεύθυνει το ΚΕ.ΜΕ.Α., συντονίζει τη δράση των 
τομέων και επιβλέπει την εκτέλεση των αποφάσεων 
του Δ.Σ. 

β. Μεριμνά για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, 
του ισολογισμού και του απολογισμού, 

γ. Καταρτίζει και υποβάλλει στο Δ.Σ. προς έγκριση το 
πλαίσιο της γενικότερης δράσης του ΚΕ.ΜΕ.Α. 

δ. Μεριμνά για την εφαρμογή της επικοινωνιακής πο¬ 
λιτικής. 

ε. Εισηγείται στο Δ.Σ. την πρόσληψη και τοποθέτηση 
του ειδικού επιστημονικού προσωπικού. 

στ. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται από 
τον εσωτερικό κανονισμό ή με αποφάσεις του Δ.Σ. 

2. Ο Αναπληρωτής Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες 
που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 
3387/2005 και ειδικότερα: 

α. Είναι άμεσος βοηθός του Διευθυντή και τον ανα¬ 
πληρώνει σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή κω¬ 
λύματος, 

β. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται 
από τον εσωτερικό κανονισμό του ΚΕ.ΜΕ.Α. ή το Δ.Σ. 
αυτού. 

3. Οι αποδοχές του Διευθυντή και του Αναπληρωτή Διευ¬ 
θυντή του ΚΕ.ΜΕ.Α. καθορίζονται με απόφαση των Υπουρ¬ 
γών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης, σύμ¬ 
φωνα με την παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3387/2005. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2005 

ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ 
-♦- 

Αριθμ. 1059 (6) 

Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού 
Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Κέ¬ 
ντρο Μελετών Ασφάλειας» (ΚΕ.ΜΕ.Α.). 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3387/2005 «Κέντρο 


Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) και άλλες διατάξεις» (Α' 
- 224), αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 

1. Διορίζουμε το επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο του 
«Κέντρου Μελετών Ασφάλειας» εφεξής ΚΕ.ΜΕ.Α., χάριν 
συντομίας, ως εξής: 

α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Βασίλειος, Αντιστράτηγος ΕΛ.ΑΣ 
ε.α, ως πρόεδρος. 

β. ΜΑΡΗΣ Γ εώργιος, Δικηγόρος Αθηνών, ως αντιπρό¬ 
εδρος 

γ. ΦΑΡΣΕΔΑΚΗΣ Ιάκωβος, Καθηγητής Εγκληματολο¬ 
γίας Παντείου Πανεπιστημίου, ως μέλος 
δ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ Σταμάτιος, Καθηγητής Διεθνούς Δι¬ 
καίου Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, ως μέλος 
ε. Αντιστράτηγος ΚΑΝΕΛΛΟΣ Γεώργιος, Υπαρχηγός 
Ελληνικής Αστυνομίας, ως μέλος 
στ. Αντιστράτηγος ΚΟΗΣ Ανδρέας, Α' Υπαρχηγός Πυ¬ 
ροσβεστικού Σώματος, ως μέλος 
ζ. ΤΣΙΤΣΙΜΠΗΣ Σεραφείμ, Α' Υποδιοικητής της Εθνικής 
Υπηρεσίας Πληροφοριών, ως μέλος 

2. Τον Πρόεδρο απάντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο 
Αντιπρόεδρος. 

3. Χρέη γραμματέα του Δ.Σ. εκτελεί υπάλληλος του 
ΚΕ.ΜΕ.Α. που ορίζεται από το Διευθυντή του. 

Άρθρο 2 

1. Η θητεία του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, μπο¬ 
ρεί να ανανεώνεται και αρχίζει από τη δημοσίευση της 
παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

2. Ο Πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και τα μέλη του Δι¬ 
οικητικού Συμβουλίου ασκούν τις αρμοδιότητες που 
προβλέπονται στα άρθρα 5, 6 του ν. 3387/ 2005 «Κέντρο 
Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) και άλλες διατάξεις» 
(Α' 224). 

3. Η αποζημίωση του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, 
των Μελών και του Γραμματέα του Δ.Σ. καθορίζεται με 
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 
και Δημόσιας Τάξης που προβλέπεται από την παρ. 3 
άρθρου 11 του ν. 3387/ 2005. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2005 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ 
-♦- 

Αριθμ. 21740/2 (7) 

Σύσταση-Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Διενέργειας 
Διεθνούς Κλειστού Διαγωνισμού για την επιλογή 
Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου «Κρατική 
Ταινιοθήκη: Ψηφιοποίηση και διάθεση Οπτικοακου- 
στικού Υλικού». 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του π.δ. 258/1993 «Περί Οργανισμού 
της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών του 
Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α/24.5.2004) 
«Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρ¬ 
νησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ». 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3166/2003 
(ΦΕΚ 178/Α/2.7.2003) «Οργάνωση και λειτουργία των Γρα- 
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φείων Τύπου και Επικοινωνίας του Υπουργείου Τύπου 
και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και ρυθμίσεις για τον 
ευρύτερο τομέα των μέσων ενημέρωσης». 

4. Την υπ’ αριθμ. 21021/Η/19.10.2005 απόφαση επαναπρο- 
κήρυξης Διεθνούς Διαγωνισμού με κλειστή διαδικασία 
για την ανάθεση των υπηρεσιών «Κρατική Ταινιοθήκη: 
Ψηφιοποίηση και διάθεση Οπτικοακουστικού Υλικού». 

5. Την υπ’ αριθμ. 21041/Η/10.10.2005 Διακήρυξη Διεθνούς 
Κλειστού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σε 
Ευρώ για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του 
έργου «Κρατική Ταινιοθήκη: Ψηφιοποίηση και διάθεση 
Οπτικοακουστικού Υλικού». 

6. Το υπ’ αριθμ. 3900/24.10.2005 Υπηρεσιακό Σημείωμα 
της Γενικής Γραμματέως Επικοινωνίας. 

7. Την υπ’ αριθμ. Υ94/26.5.2004 (ΦΕΚ 153/Γ/2004) από¬ 
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρά¬ 
τειας «Διορισμός Γ ενικού Γ ραμματέα Επικοινωνίας και 
Γ ενικού Γ ραμματέα Ενημέρωσης», αποφασίζουμε: 

Συστήνουμε-συγκροτούμε Ειδική Επιτροπή Διενέρ¬ 
γειας Διεθνούς Κλειστού Διαγωνισμού για την επιλογή 
Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου «Κρατική Ται¬ 
νιοθήκη: Ψηφιοποίηση και διάθεση Οπτικοακουστικού 
Υλικού», αποτελούμενη από τους εξής: 

1. Κωνσταντίνα Κυρκίτσου, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό 
Α’ του Κλάδου ΠΕΙ Διοικητικός, Προϊσταμένη του Τμήμα¬ 
τος Πολιτικής Αμυνας της Διεύθυνσης ΠΣΕΑ της ΓΓΕ και 
ΓΓΕ ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Λουκά Πανούση, 
μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Συμβούλου Επικοινωνίας Α’ 
του Κλάδου Συμβούλων και Ακολούθων Επικοινωνίας 
της ΓΓΕ και ΓΓΕ, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Υπηρε¬ 
σιών Εξωτερικού. 

2. Ανδρέα Σταφυλοπάτη ,καθηγητή Πληροφορικής του 
Ε.Μ.Π ,ως μέλος. 

3. Δημήτριο Λιούπη, Επίκουρο καθηγητή Πληροφορι¬ 
κής του Πανεπιστημίου Πατρών, ως μέλος. 

4. Ανδρέα Λουκάκη, Μηχανικό Συστημάτων Πολυμέσων 
μόνιμο υπάλληλο της ΕΡΤ, ως μέλος. 

5. Ιωάννη Παπαγιαννόπουλο, μόνιμο υπάλληλο του Κλά¬ 
δου ΠΕ3 Πληροφορικής της ΓΓΕ-ΓΓΕ, υποψήφιο Διδάκτορα 
στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνια- 
κών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου ,ως μέλος. 

6. Νικόλαο Ποδιά, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α’ του 
Κλάδου ΤΕ4 Τεχνολόγων-Ηλεκτρολόγων-Μηχανικών της 
ΓΓΕ και ΓΓΕ, ως, μέλος, με αναπληρωτή τον Χαρίδημο 
Παπανδρουλάκη, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α' του Κλά¬ 
δου ΔΕ16 Προσωπικού Η/Υ της ΓΓΕ και ΓΓΕ. 

7. Αικατερίνη Καλαντζοπούλου, μόνιμη υπάλληλο με 
βαθμό Ακολούθου Επικοινωνίας Β' του Κλάδου Συμβού¬ 
λων και Ακολούθων Επικοινωνίας της ΓΓΕ και ΓΓΕ, ως 
μέλος και γραμματέα της Επιτροπής, με αναπληρωτή 
τον Ευστάθιο Δρακουλάκο, υπάλληλο με σύμβαση Ιδι¬ 
ωτικού Δικαίου της ΓΓΕ και ΓΓΕ. 

Η Επιτροπή θα έχει ως έργο τη διεξαγωγή του Δι¬ 
αγωνισμού, δηλαδή την αποσφράγιση και αξιολόγηση 
των προσφορών, την εισήγηση κατακύρωσης καθώς 
και κάθε άλλη συναφή με την καλή εκτέλεση του δια¬ 
γωνισμού ενέργεια. 

Ο ως άνω διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 7.11.2005, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00, στο νέο κτίριο της Γ ενι¬ 
κής Γ ραμματείας Επικοινωνίας και Γ ενικής Γ ραμματεί- 
ας Ενημέρωσης (οδός Φραγκούδη 11 και Αλεξάνδρου 
Πόντου, Καλλιθέα). 

Η σύνθεση της Επιτροπής δύναται να διευρυνθεί εάν 
κριθεί απαραίτητο από τις ανάγκες αξιολόγησης του 
έργου. 

Το έργο της ως άνω Επιτροπής θα υποστηρίζεται 


από τον Τεχνικό Σύμβουλο του Έργου. Η θητεία της 
Επιτροπής λήγει με την ολοκλήρωση των διαδικασιών 
του έργου. 

Η Επιτροπή για τις εκτός ωραρίου συνεδριάσεις της 
θα αμείβεται. Ο καθορισμός της αποζημίωσης θα γίνεται 
κατά μήνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 
παρ. 2 περ. γ’ του ν. 3205/2003. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2005 

Η Γ ενική Γ ραμματέας Επικοινωνίας 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΠΑΔΑ - ΧΕΙΜΩΝΑ 

-♦- 

Αριθμ. 81/2005 (8) 

Τροποποίηση του Εσωτερικού Οργανισμού Οργάνω¬ 
σης και Λειτουργίας του Νομαρχιακού Διαμερίσμα¬ 
τος Ροδόπης. 

ΤΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του νόμου 2218/1994 
και των παραγράφων 18γ και 19 του άρθρου 13 του 
νόμου 2307/1995. 

2. Την 1307/4.4.1995 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με 
την οποία εγκρίθηκε ο Εσωτερικός Οργανισμός Οργά¬ 
νωσης και Λειτουργίας του Νομαρχιακού Διαμερίσμα¬ 
τος Ροδόπης και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 393/11.5.1995 
τεύχος Β'. 

3. Την 68/2000 απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου 
Ροδόπης με την οποία εγκρίθηκε η πρώτη τροποποίηση 
του Εσωτερικού Οργανισμού Οργάνωσης και Λειτουργί¬ 
ας του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ροδόπης η οποία 
κατέστη εκτελεστή με το 5624/23.10.2000 έγγραφο 
του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 
1364/8.11.2000 τεύχος Β'. 

4. Την 79/2001 απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου 
Ροδόπης με την οποία εγκρίθηκε η δεύτερη τροποποί¬ 
ηση του Εσωτερικού Οργανισμού Οργάνωσης και Λει¬ 
τουργίας του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ροδόπης η 
οποία κατέστη εκτελεστή με το 8686/30.11.2001 έγγραφο 
του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 
1708/20.12.2001 τεύχος Β'. 

5. Την από 4.10.2005 εισήγηση του προϊσταμένου της Δι¬ 
εύθυνσης Διοικητικού του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ρο¬ 
δόπης καθώς και τις αναγκαίες προσαρμογές του οργανο¬ 
γράμματος της υπηρεσίας στις νέες αυξημένες απαιτήσεις 
λόγω μεταφοράς αντικειμένων, αποφασίζει ομόφωνα 

Τροποποιεί τον Εσωτερικό Οργανισμό Οργάνωσης και 
Λειτουργίας του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ροδόπης 
(3η τροποποίηση) ως ακολούθως: 

Α: Στο άρθρο 36 Διακρίσεις κλάδων κατά κατηγορίες 
στο τέλος της παραγράφου Α να προστεθούν α/α : 

36. Κλάδος ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ με βαθμό 
Διευθυντή 

37. Κλάδος ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ με βαθ¬ 
μό Α' 

38. Κλάδος ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ με βαθ¬ 
μό Β' 

Στο τέλος του άρθρου 61 να προστεθεί: 

ΣΤ: Κλάδος ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ με βαθμό 
Διευθυντή. 

Ο κλάδος ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ με βαθμό 
Διευθυντή περιλαμβάνει 1 θέση. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Ζ: Κλάδος ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ με βαθμό Α'. 
Ο κλάδος ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ με βαθμό 
Α' περιλαμβάνει 2 θέσεις. 

Η: Κλάδος ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ με βαθμό Β'. 
Ο κλάδος ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ με βαθμό 
Β' περιλαμβάνει 2 θέσεις. 

Στο άρθρο 104 Ορισμός Προϊσταμένων Διευθύνσεων η 
παράγραφος 9 αντικαθίσταται ως εξής:« Στη Διεύθυνση 
Υγείας προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Ιατρών 
Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ με βαθμό Διευθυντή ή ΠΕ Ιατρών 
ή ΠΕ Ελεγκτών Ιατρών ή ΠΕ Υγειονολόγων Ιατρών ή ΠΕ 
Ιατρών Κοινωνικής Ιατρικής». 

Στο άρθρο 105 Ορισμός Προϊσταμένων Τμημάτων το 
δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 13 αντικαθίσταται ως 
εξής : «Στα τμήματα Υγειονομικού Ελέγχου, Δημόσιας 
Υγιεινής και Προαγωγής Υγείας προΐστανται υπάλληλοι 
του κλάδου ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ με βαθμό 
Α' ή ΠΕ Ιατρών ή ΠΕ Ιατρών Υγειονολόγων ή ΠΕ Ιατρών 
Κοινωνικής Ιατρικής ή ΠΕ Ιατρών Ελεγκτών ή ΤΕ Επο¬ 
πτών Δημόσιας Υγείας ή ΤΕ Επισκεπτών Υγείας». 

Β. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι 68/2000 και 79/2001 απο¬ 
φάσεις του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ροδόπης όπως δη- 
μοσιεύθηκαν στα ΦΕΚ 1364/8.11.2000 και 1708/20.12.2001 
τεύχος Β' αντίστοιχα. 

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται 
δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού ΥΠΕΣΔΑ ύψους 
203.000,00 ευρώ και εις βάρος του προϋπολογισμού του 
Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ροδόπης ύψους 9.600,00 
ευρώ. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Κομοτηνή, 5 Οκτωβρίου 2005 
Ο Πρόεδρος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ 

- 1 - 

Αριθμ. 12405 (9) 

Τροποποίηση της υτί αριθμ. 315/10.1.2005 Απόφασης «Συ¬ 
γκρότηση Περιφερειακού Συμβουλίου Εθνικών Κληρο¬ 
δοτημάτων». 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, 
στελέχωση Περιφερειών» (ΦΕΚ 107/τ.Α'/30.5.1997). 

2) Τις διατάξεις του α.ν. 2039/1939 «Περί τροποποιήσεως, 
συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των Νόμων περί εκ- 
καθαρίσεως και διοικήσεως των εις το Κράτος και υπέρ 
κοινωφελών σκοπών καταλοιπομένων κληρονονιών, κλη¬ 
ροδοσιών και δωρεών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το 
ν.455/Ί976 «περί επωφελεστέρας αξιοποιήσεως ή διαθέσεως 
των υπέρ κοινωφελούς σκοπού καταλειφθέντων περιουσι¬ 
ακών στοιχείων κατά το άρθρο 109 του Συντάγματος» 

3) Τ ις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 2873/2000 «Φορολο¬ 
γικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 285/τ.Α'/28.12.2002) 

4) Τ ις διατάξεις του άρθρου του ν. 2993/2002 Τ ροπο¬ 
ποίηση διατάξεων του Κώδικα Οργανισμού Δικαστικών 
Υπαλλήλων” (ΦΕΚ 58-τ.Α'/26.3.2002). 

5) Την υτί αριθμ. 315/10.1.2005 Απόφαση του Γενικού Γραμ- 
ματέα της Περιφέρειας Β. Αιγαίου «Συγκρότηση Περιφερει¬ 
ακού Συμβουλίου Εθνικών Κληροδοτημάτων» 

6) Το υπ’ αριθμ. 81789/13.10.2005 έγγραφο του Ν.Σ.Κ. 

7) Την ανάγκη ορισμού νέου Προέδρου και τακτικού μέ¬ 
λους στο Περιφερειακό Συμβούλιο Εθνικών Κληροδοτη¬ 
μάτων επειδή οι ορισθέντες με την παραπάνω απόφαση 
έχουν μετατεθεί, αποφασίζουμε: 


Τροποποιούμε την ανωτέρω σχετική Απόφαση μας 
(αριθμ.315) «Συγκρότηση Περιφερειακού Συμβουλίου Εθνικών 
Κληροδοτημάτων » και ορίζουμε ως Πρόεδρο του Συμβου¬ 
λίου τον Χαραλαμπίδη Κωνσταντίνο σε αντικατάσταση του 
μετατεθέντος Τσιτσέλη Ευριπίδη και τον Χρήστο Κοραντζάνη 
, Δικαστικό Αντιπρόσωπο του Ν.Σ.Κ μέλος σε αντικατάσταση 
της μετατεθείσης Σουροπάνη Ορσαλίας. Κατά τα λοιπά ισχύει 
η προηγούμενη απόφαση μας . 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Μυτιλήνη, 19 Οκτωβρίου 2005 
Ο Γ ενικός Γ ραμματέας Περιφέρειας 
ΣΕΡΓΙΟΣ - ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΣΙΦΤΗΣ 

-♦- 

Αριθμ. 6642 ^ ^ ^ (10) 

Συγκρότηση Διοικητικής Επιτροπής Στρατιωτικών 
Επιτάξεων. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4442/1929 « Περί 
Στρατιωτικών και Ναυτικών Εισφορών και Ναυλώσεων, 
όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 του ν.δ. 380/1947 
και το άρθρο 12 του ν.δ. 611/1977. 

2. Την υπ’ αριθμ. Φ 85140/371372-Σ 1619/4.3.1980 διαταγή 
του Γενικού Επιτελείου Στρατού. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 1649/1986 σύμφω¬ 
να με τις οποίες το Διοικητικό Δικαστήριο Στρατιωτι¬ 
κών Επιτάξεων μετονομάστηκε σε Διοικητική Επιτροπή 
Στρατιωτικών Επιτάξεων. 

4. Τις όμοιες του π.δ. 115/1984 και τις Διοικητικές οδη¬ 
γίες ΔΟΙ/ΓΕΣ. 

5· Το υπ’ αριθμ. 381/10.10.2005 έγγραφο του Πρωτοδι¬ 
κείου Καστοριάς. 

6. Το υπ’ αριθμ. Φ. 851.1/2/61669 Σ. 3597/30.9.2005 έγ¬ 
γραφο του Α' Σώματος Στρατού. 

7. Το γεγονός ότι λειτουργεί κτηματική υπηρεσία στο 
Νομό μας, αποφασίζουμε: 

Συγκροτούμε για το έτος 2006 την Διοικητική Επιτρο¬ 
πή Στρατιωτικών Επιτάξεων Νομού Καστοριάς αποτε- 
λούμενη από τους εξής : 

1. Αικατερίνη Παπαγιάννη, Δικαστική Λειτουργό του 
Πρωτοδικείου Καστοριάς, ως Πρόεδρο. 

2. Ουρανία Βασιλειάδου, Δικαστική Λειτουργό, ανα- 
πληρούμενη από την Αλεξάνδρα-Ελένη Σταυροπούλου, 
Δικαστική Λειτουργό του Πρωτοδικείου Καστοριάς. 

3. Νικόλαο Τόλο Ανχη ΠΖ της 15ης ΤΑΞΠΖ αναπληρού- 
μενο από τον Νούσια Σταύρο Τχη ΠΖ της 15ης ΤΑΞΠΖ. 

4. Γεώργιο Φλώρο Ανχη (ΠΖ) της 15ης ΤΑΞΠΖ ανα- 
πληρούμενο από τον Νικολαίδη Χρήστο Τχη ΠΖ της 
15ης ΤΑΞΠΖ. 

5. Νικόλαο Χάτσιο Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπη¬ 
ρεσίας του Νομού μας αναπληρούμενο από την Αντωνία 
Θεοδωροπούλου υπάλληλο της ίδιας υπηρεσίας. 

Καθήκοντα προέδρου θα εκτελεί ο αρχαιότερος 
Πρωτόδικης, ενώ τα του Επιτρόπου ο Εισαγγελέας της 
έδρας του Νομού. 

Γραμματέας ορίζεται η υπάλληλος της Δ/νσης Τοπ/ 
κης Αυτ/σης και Δ/νσης Ν. Καστοριάς Μαριάννα Φίσκα 
αναπληρούμενη από την Δέσποινα Πελαγίδου υπάλληλο 
της ίδιας υπηρεσίας. 

Η θητεία των μελών της ανωτέρω Επιτροπής είναι 
ετήσια και ισχύει από της δημοσιεύσεως της απόφασης 
αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί- 
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


20711 


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Καστοριά, 20 Οκτωβρίου 2005 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Η Δ/ντρια 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΣΟΥ 

-♦- 

Αριθμ. 11451 ^ (11) 

Τροποποίηση της 2001/17.3.2000 απόφασης του Γ ενικού 
Γ ραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 277 του π.δ. 410/1995. 

2. Την υπ’ αριθμ. 2001/17.3.2000 απόφαση μας, με την 
οποία συστήθηκε η Επιχείρηση «Δημοτικό Ραδιόφωνο 
Πολυγύρου». 

3. Την υπ’ αριθμ. 109/2005 απόφαση του Δημ. Συμβου¬ 
λίου Πολυγύρου, για αύξηση του κεφαλαίου της Δημ. 
Επιχείρησης Ραδιόφωνου και Τηλεόρασης Πολυγύρου. 

4. Την υπ’ αριθμ. 5631/2000 απόφαση Γεν. Γραμματέα 
Περιφέρειας εξουσιδότησης υπογραφής «Με εντολή 
Γεν. Γραμματέα» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων 
πράξεων στο Γενικό Διευθυντή στους Προϊσταμένους 
Δ/νσεων, Τ μημάτων και Γ ραφείων, των υπηεσιών της 
Περιφέρειας. 

5. Την από 7.10.2005 έκθεση αξιολόγησης της οικον. 
μελέτης από την επιτροπή που ορίσθηκε με την υπ’ 
αρίθμ. 10193/30.9.2005 απόφαση μας, αποφασίζουμε: 

Τροποποιείται η συστατική πράξη της Δημοτικής Επιχεί¬ 
ρησης «Δημοτικό Ραδιόφωνο Πολυγύρου» ως κάτωθι: 

Αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της Δημ. Επιχείρησης 
Ραδιόφωνου κατά 50.000 ευρώ. 

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη 50.000 
ευρώ εις βάρος του Προϋπολογισμού του Δήμου Πο¬ 
λυγύρου. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Πολύγυρος, 10 Οκτωβρίου 2005 

Με εντολή Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας 
Η Δ/ντρια 

ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΚΛΑΜΟΥΡΗ 

-♦- 

Αριθμ. 41 (12) 

Σύσταση Τμήματος Πολιτικής Προστασίας στη 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ζακύνθου. 

ΤΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
(Συνεδρίαση 7ης/2005) 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 2 του ν. 3013/2002 
(ΦΕΚ 102/1.5.2002 τ.Α') “Περί Αναβάθμισης της Πολιτι¬ 
κής Προστασίας και λοιπές διατάξεις”, σύμφωνα με τον 
οποίο συνιστάται σε κάθε Ν.Α. αυτοτελής οργανική μο¬ 
νάδα Πολιτικής προστασίας. 

2. Το άρθρο 16 παρ. 2 του ίδιου ως άνω Νόμου, σύμφω¬ 
να με το οποίο τα θέματα που αφορούν την οργάνωση 
και λειτουργία της μονάδας Πολιτικής Προστασίας ρυθ¬ 
μίζονται με απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου. 

3. Την υπ’ αριθμ. 804/22.3.2005 Εισήγηση του Νομάρχη, 
αποφασίζει ομόφωνα. 

Την τροποποίηση του Οργανισμού Οργάνωσης και 
Λειτουργίας των υπηρεσιών της Ν.Α. Ζακύνθου (ΦΕΚ 
1659/12.12.2001 τ.Β'), καταργεί το γραφείο Πολιτικής Προ¬ 
στασίας που λειτουργούσε στα πλαίσια του Τμήματος 


ΠΑΜ-ΠΣΕΑ και συστήνει αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής 
Προστασίας στη Ν.Α. Ζακύνθου, το οποίο: 

• Υπάγεται απευθείας στο Νομάρχη (Υπηρεσίες Στή¬ 
ριξης Νομάρχη) 

• Διέπεται σε ότι αφορά τη διάρθρωση, τη λειτουργία 
και τις αρμοδιότητες του από τις κείμενες διατάξεις 
Διαταγμάτων, Νόμων, Εγκυκλίων κ.λπ. Ειδικότερα το 
αναφερόμενο Τμήμα είναι αρμόδιο για το σχεδίασμά 
και την οργάνωση σε θέματα πρόληψης, ενημέρωσης 
και αντιμετώπισης των καταστροφών ή καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης και για το συντονισμό όλων των 
υπηρεσιών της Ν.Α. καθώς και του Δημοσίου, Ιδιωτικού 
Δυναμικού και μέσων για την εξασφάλιση της ετοι¬ 
μότητας, την αντιμετώπιση των καταστροφών και την 
αποκατάσταση των ζημιών. 

Οι θέσεις του προσωπικού του Τμήματος Πολιτικής 
Προστασίας ορίζονται σε δύο (2): 

• Ένας (1) υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ 
ως προϊστάμενος και 

• Ένας (1) υπάλληλος της κατηγορίας ΤΕ ή ΔΕ με 
άριστες γνώσεις Η/Υ. 

Η απόφαση αυτή δεν επιβαρύνει τον προϋπολογισμό 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ζακύνθου. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Ζάκυνθος, 28 Απριλίου 2005 
Ο Πρόεδρος του Ν.Σ. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΟΥΖΑΚΗΣ 

- ♦ - 

Αριθμ. 60 (13) 

Σύσταση και λειτουργία ΚΕΠ σε επίπεδο Δ/νσης στη 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ζακύνθου. 

ΤΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
(Συνεδρίαση 11ης/2005) 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3013/02(ΦΕΚ 102/ 
1.5.2002 τ.Α') που αφορά στη σύσταση στις Ν.Α. Κέντρου 
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).· 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 4 του ν. 3200/ 
2003. 

3. Την υπ’ αριθμ. 1667/3.6.2005 εισήγηση του Νομάρχη, 
αποφασίζει ομόφωνα την τροποποίηση του Οργανισμού 
Οργάνωσης και Λειτουργίας των υπηρεσιών της Ν.Α. 
Ζακύνθου (ΦΕΚ 1659/12.12.2001 τ.Β') και συστήνει Κέντρο 
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) στη Ν.Α. σε επίπεδο Δ/ 
νσης το οποίο 

• ασκεί τις αρμοδιότητες του Τμήματος ΚΕΠ, το οποίο 
καταργείται 

• στελεχώνεται από τους υπαλλήλους του ανωτέρω 
τμήματος. Προϊστάμενος της Δ/νσης ΚΕΠ ορίζεται υπάλ¬ 
ληλος της Ν.Α. με βαθμό Α', οποιουδήποτε κλάδου ή 
ειδικότητας ΠΕ ή ΤΕ, ενώ στα Τμήματα αυτής ορίζονται 
υπάλληλοι οποιουδήποτε κλάδου ΠΕ ή ΤΕ και ελλείψει 
αυτών ΔΕ. 

• απαρτίζεται από τα εξής δύο τμήματα με τις ακό¬ 
λουθες αρμοδιότητες: 

α. Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών 

Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέρ¬ 
γειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών 
υποθέσεων. 

Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών, για τη διεκπεραίωση 
υποθέσεων τους από τις υπηρεσίες του Δημοσίου, τα 
στοιχεία των οποίων καταχωρεί σε ειδικό πρωτόκολλο. 
Διαθέτει για διευκόλυνση τους έντυπα αιτήσεων κατά 
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το άρθρο 3 παράγραφος 3 του Κώδικα Διοικητικής Δι¬ 
αδικασίας (ν.2690/1999). 

Ελέγχει την πληρότητα των αιτήσεων των πολιτών 
και σε περίπτωση που για τη διεκπεραίωση της υπόθε¬ 
σης απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν υποβάλλονται 
μαζί με την αίτηση, το Κ.Ε.Π. τα αναζητά και τα παρα- 
λαμβάνει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από σχετική εξουσιοδότηση 
των πολιτών. 

Διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων 
των πολιτών, στην αρμόδια για τη διεκπεραίωση τους 
υπηρεσία ,με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο. Το τελικό 
έγγραφο, αποστέλλεται από την αρμόδια υπηρεσία και 
πάλι στο Κ.Ε.Π υποβολής της αρχικής αίτησης από το 
οποίο το παραλαμβάνει ο πολίτης ή του αποστέλλεται 
από το Κ.Ε.Π στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί με συ¬ 
στημένη επιστολή και με αντικαταβολή. 

Επιπλέον το Κ.Ε.Π παρέχει και τις εξής υπηρεσίες: 

Επικύρωση διοικητικών εγγράφων. 

Θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

Χορήγηση παραβολών, κινητών επισήμων και υπευ¬ 
θύνων δηλώσεων. 

Χορήγηση του αποδεικτικού φορολογικής ενημερό¬ 
τητας, μέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης με το σύστημα 
ΤΑΧΙΣ. 

β. Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης 

Δέχεται από τα Κ.Ε.Π αιτήσεις πολιτών, η διεκπεραίω¬ 
ση των οποίων εμπίπτει ατις αρμοδιότητες της οικείας 
Ν.Α. Το Τμήμα προωθεί τα αιτήματα στις αρμόδιες για 
τη διεκπεραίωση τους υπηρεσίες , παρακολουθεί τη 
διαδικασία διεκπεραίωσης και την τήρηση των νομίμων 
χρονικών προθεσμιών, παραλαμβάνει το σχετικό έγγρα¬ 
φο και το αποστέλλει στο Κ.Ε.Π της αρχικής υποβολής 
της αίτησης . Επίσης το Τμήμα τηρεί τα σχετικά με 
τη διακίνηση των ανωτέρω αναφερομένων αιτήσεων 
πολιτών στατιστικά στοιχεία, υποδέχεται και διαχειρί¬ 
ζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για 
βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών. 

Η απόφαση αυτή δεν επιβαρύνει τον προϋπολογισμό 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ζακύνθου. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Ζάκυνθος, 28 Ιουνίου 2005 

Ο Πρόεδρος του Ν.Σ. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΟΥΖΑΚΗΣ 

-♦- 

Αριθμ. 68 (14) 

Σύσταση Δ/νσης Ανάπτυξης της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Ζακύνθου. 

ΤΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
(Συνεδρίαση 13ης/2005) 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2,3, 4 και 5 του 
ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/11.3.2005 τ.Α') που αφορά στη σύ¬ 
σταση Δ/νσεων Ανάπτυξης στις Ν.Α. 

2. Την υπ’ αριθμ. 1422/26.5.2005 εισήγηση του Νομάρχη, 
αποφασίζει ομόφωνα. 

την τροποποίηση του Οργανισμού Οργάνωσης και 
Λειτουργίας των υπηρεσιών της Ν.Α. Ζακύνθου (ΦΕΚ 


1659/12.12.2001 τ. Β') και συστήνει Δ/νση Ανάπτυξης η 
οποία 

• ασκεί τις αρμοδιότητες του Τμήματος Ορυκτού 
Πλούτου και Βιομηχανίας, το οποίο καταργείται 

• στελεχώνεται από τους υπαλλήλους του ανωτέρω 
τμήματος . 

• συνεργάζεται με τα κέντρα Υποδοχής Επενδυτών 
για την αντιμετώπιση θεμάτων σύστασης και αδειοδότη- 
σης των επιχειρήσεων καθώς και παροχής πληροφοριών 
για τα επενδυτικά προγράμματα και τις δυνατότητες 
χρηματοδότησης των επιχειρήσεων για επενδύσεις στο 
δευτερογενή και τριτογενή τομέα. 

Η απόφαση αυτή δεν επιβαρύνει τον προϋπολογισμό 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ζακύνθου. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Ζάκυνθος, 10 Αυγούστου 2005 

Ο Πρόεδρος του Ν.Σ. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΟΥΖΑΚΗΣ 

- ♦ - 

Αριθμ. 92 (15) 

Σύσταση Γραφείου Διευκόλυνσης Προσβασιμότητας 
ΑμεΑ στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκση Ζακύνθου. 

ΤΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
(Συνεδρίαση 17ης/2005) 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 10 του ν. 3230/2004 
(ΦΕΚ 44/11.2.2004) που αφορούν στη σύσταση Οργανι¬ 
κών Μονάδων Διευκόλυνσης Προσβασιμότητας ΑμεΑ 
στις Ν.Α. 

2. Τις εγκυκλίους ΔΙΑΔΠ/Β 11536/4.5.2004, ΔΟΑ/Φ. 01/ 
13103/10.6.2004, ΔΟΑ/Φ. 01/20245/24.9.2004 και ΔΙΑΔΠ/ 
Π.ΑμεΑ/Φ 3/1/18124/21.9.2005 του ΥΠΕΣΔΔΑ. 

3. Την υπ’ αριθμ. 2054/30.9.2005 εισήγηση του Νομάρ¬ 
χη, αποφασίζει ομόφωνα 

την τροποποίηση του Οργανισμού Οργάνωσης και 
Λειτουργίας των υπηρεσιών της Ν.Α. Ζακύνθου (ΦΕΚ 
1659/12.12.2001 τ.Β') και συστήνει γραφείο Διευκόλυνσης 
Προσβασιμότητας ΑμεΑ στη Ν.Α. το οποίο : 

• υπάγεται στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

• έχει σαν κύρια αρμοδιότητα την προώθηση, την 
παρακολούθηση και τον συντονισμό των δράσεων για 
την εξασφάλιση της προσβασιμότητας και των λοιπών 
διευκολύνσεων για τα ΑμεΑ στους χώρους λειτουργίας 
της Ν.Α. Ζακύνθου. 

• στελεχώνεται από δύο (2) υπαλλήλους από το υπάρ- 
χον προσωπικό: Έναν (1) του κλάδου ΤΕ Τεχνικών και 
έναν (1) του κλάδου ΔΕ Τεχνικών. 

Η απόφαση αυτή δεν επιβαρύνει τον προϋπολογισμό 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ζακύνθου. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Ζάκυνθος, 14 Οκτωβρίου 2005 

Ο Πρόεδρος του Ν.Σ. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΟΥΖΑΚΗΣ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 




